
Une personne d’une hauteur de 1,80 m se regarde dans un miroir plan. 
Les yeux sont à 10 cm du sommet de la tête. Quelles doivent être la 
dimension minimale et la distance au sol du miroir pour que l’obser¬ 
vateur se voie tout entier ? 
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